

Οΐ9ίΙΛ!5^9η0£) 6ν 
ΥΑΡίνΑ^^ΖΑΟΙ^ 

03ΐβ: 2015.06.Μ^9;27.20 
ΕΕ3Τ 
Ρβ380Γ: βίΒίκΙ ΡΟΡ 
(6Γπΰβϋΰ6<ΐ1 I 
1_οε3(ίοη; ΕϋιπίΚο 

Τνρο9Γ3Γίο 


11387 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 

5 Ιουνίου 2015 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 184/2015 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 
απόφασης τσυ Υπσυργσύ Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 
92/31.01.2002), «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας 
παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρη¬ 
ση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», όπως ισχύει. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Τακτική συνεδρίαση την 30η Απριλίσυ 2015) 

Λαμβάνσντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ ΑΊ79/22.8.2011. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 16 τσυ «Κανονισμσύ 
Αδειών Παραγωγής και Πρσμήθειας Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας» (ΦΕΚ 1498 Β78-12-00). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
τσυ περιβάλλσντος» (ΦΕΚ Α' 160/16.10.86), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ5/φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 απόφαση 
τσυ Υπουργσύ Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), «Όροι 
και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χο¬ 
ρηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», 
με την οποία καθορίσθηκαν σι όροι και οι περιορισμοί 
της ενιαίας άδειας παραγωγής (εφεξής «Ενιαία Άδεια 
Παραγωγής») που είχε χορηγηθεί στην ΔΕΗ Α.Ε. με τσ 
άρθρσ 42 τσυ Ν. 2773/1999 για τις μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ 
τσυ νόμου αυτού, είτε βρίσκονταν σε λειτσυργία, είτε 
κατασκευάζονταν, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πενταε¬ 
τή ή δεκαετή αναπτυξιακά προγράμματα της εταιρείας 
στο ηπειρωτικό Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά, προκειμένου για τη διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού των νησιών αυτών. 

6. Τα υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ό-03425 (Πόρισμα), Ό-03429/ 
23.05.2003, Ό-03430/23.05.2003,Ό-03802/04.07.2003 και 
Ό-04242/ 16.09.2003 με τα οπαία η ΡΑΕ γνωμοδότησε 
για την τρσπσποίηση της Άδειας αυτής ως προς το 
δυναμικό και τη σύνθεση των σταθμών παραγωγής κ.α. 


7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΆΝ Δ5/ΗΛ/Ά/Φ.17/522/8573/29.05.2003 
απόφαση τσυ Υπσυργείου Ανάπτυξης για την τρσπο- 
ποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε.. 

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΆΝ Δ5/ΗΛ/Ά/Φ.7/1046/2546/11.02.2004 
(1-15628/12.02.2004) επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
προς τη ΔΕΗ Ά.Ε. για την τροποποίηση της Ενιαίας 
Άδειας Παραγωγής και ειδικότερα την ανάγκη απσστο- 
λής πρσς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επικαιροποι- 
ημένων στσιχείων σχετικά με το υφιστάμενο δυναμικό 
ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο και μη δια- 
συνδεμένο σύστημα. 

9. Την υπ’ αριθμ. ΡΆΕ Ό-09407/11.02.2005 γνωμοδότηση 
της ΡΆΕ, σχετικά με τη σπσυδαιότητα τροποπσίησης 
της Ενιαίας Άδειας παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. ως προς 
την ισχύ των μσνάδων του ΥΗΕ Μετσοβίτικου και τη 
συναίνεση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

10. Τις υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-29881/22.07.2005, 1-40672/ 
08.08.2006 και 1-43666/28.11.2006 επιστολές της ΔΕΗ 
Ά.Ε. προς τη ΡΆΕ με τις οποίες υποβλήθηκαν στοιχεία 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των μονά¬ 
δων, ζητώντας την τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας 
Παραγωγής. 

11. Την από 27 Φεβρουαρίου 2007 ανακοίνωση της ΡΆΕ, 
με την σποία έγινε γνωστό τσ αίτημα της ΔΕΗ Ά.Ε. για 
τρσποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής. 

12. Τις υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-48549/11.04.2007 και 1-48624/ 
12.04.2007 επιστολές της ΔΕΗ Ά.Ε. προς τη ΡΆΕ, με τις 
οποίες υποβλήθηκαν στοιχεία σχετικά με τα χαρακτη¬ 
ριστικά μονάδων παραγωγής, που εμπεριέχονται στην 
Ενιαία Άδεια Παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά 
την τροπσπσίησή της. 

13. Την από 09.05.2007 ανακσίνωση της ΡΆΕ, με την 
σπσία δημσσιεύτηκε το αίτημα της ΔΕΗ Ά.Ε. για τρο¬ 
ποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής. Με την ανα¬ 
κοίνωση, εκτός των άλλων, επισυναπτόταν σχετικός 
πίνακας με την τότε κατάσταση και τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά των υπό κατασκευή υδρσηλεκτρικών μονά¬ 
δων, με επισήμανση των μεταβσλών σε σχέση με τα 
αναφερόμενα στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής στοιχεία. 

14. Την υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-51223/24.05.2007 επιστολή 
της ΔΕΗ Ά.Ε. προς τη ΡΆΕ, με την οποία υπέβαλε αιτι¬ 
ολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την από 09.05.2007 
ανακοίνωση της Αρχής για την τρσπσποίηση της Ενιαί¬ 
ας 'Άδειας Παραγωγής, και ειδικότερα την τροποποίηση 
των όρων λειτουργίας του ΆΗΣ Λινοπεραμάτων. 
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15. Τις υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-55482/20.07.2007,1-62779/ 

25.10.2007, Ι-68749/05.03.2008, Ι-68605/29.02.2008, 

Ι-69982/04.04.2008, Ι-66900/30.01.2008 και 1-70880/ 
21.04.2008 επιστολές της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., με τις 
οποίες έκανε γνωστή στη ΡΑΕ την πρόθεση της ΔΕΗ 
Α.Ε. για μεταβίβαση των μονάδων ΑΠΕ, που περιλαμβά¬ 
νονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής, στη νέα θυγατρι¬ 
κή εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., λόγω μεταφοράς 
του κλάδου των ΑΠΕ, παρέχοντας διευκρινήσεις ως 
προς την τελική ισχύ και την ακριβή θέση των «Υπό κα¬ 
τασκευή» υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και όλων των 
αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας των 
έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ Α.Ε. στην θυγατρική της εταιρία, 
ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 

16. Τις από 01.04.2008 και 07.04.2008 ανακοινώσεις της 
ΡΑΕ, για τη δημοσίευση του αιτήματος της ΔΕΗ Α.Ε. για 
μεταβίβαση μονάδων ΑΠΕ που εμπεριέχονται στην Ενιαία 
Άδεια Παραγωγής στην θυγατρική της εταιρεία με την 
επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.». Στις ανακοινώσεις 
αυτές αναφέρονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ 
που η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να μεταβιβάσει στην θυγατρική 
της εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.». Επί των ανακοι¬ 
νώσεων αυτών της Αρχής δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

17. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-72114/15.05.2008 επιστολή, με 
την οποία, σε συνέχεια των σχετικών επιστολών που 
αφορούν την τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παρα¬ 
γωγής, η ΔΕΗ Α.Ε. διαβίβασε στη ΡΑΕ τους Πίνακες 
της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής με τις μεταβολές και 
τροποποιήσεις που επιθυμούσε να συντελεστούν. Επί¬ 
σης παρέθεσε και πίνακες με τις μονάδες παραγωγής 
ΑΠΕ που εμπεριέχονταν στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής 
και επρόκειτο να μεταβιβαστούν στην εταιρεία ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ά.Ε.. Επιπλέον αιτήθηκε οι ΤΣΠ Νισύ- 
ρου, Τήλου και Ψαρών να καταργηθούν μαζί με τους 
ΤΣΠ Ζακύνθου, Ίου, Κεφαλληνίας και Σαμοθράκης που 
έχουν, όπως υποστηρίζει, ήδη καταργηθεί, και να αφαι- 
ρεθούν από την Ενιαία Άδεια Παραγωγής. Αντίθετα ο 
ΆΣΠ Άνδρου πρότεινε να παραμείνει σε ψυχρή εφε¬ 
δρεία. Επίσης με το ανωτέρω σχετικό η ΔΕΗ Ά.Ε. πρό- 
τεινε οι μονάδες που δεν είχαν περιληφθεί στην Ενιαία 
Άδεια Παραγωγής και στην άδεια υπ’ αριθμ. ΥΠΆΝ Δ5/ 
ΗΛ/Ά/Φ.17/522/8573/29.05.2003, να συμπεριληφθούν στην 
τροποποιημένη Ενιαία Άδεια Παραγωγής. 

18. Το υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 0-23055/16.05.2008 με το οποίο 
η Αρχή γνωμοδότησε επί της «Σπουδαιότητας τροπο¬ 
ποίησης της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. 
με σκοπό την παροχή θερμότητας για τηλεθέρμανση 
από τον σταθμό Μελίτη της ΔΕΗ Ά.Ε.», 

19. Τις από 22.05.2008 και 05.06.2008 ανακοινώσεις 
της Αρχής, με τις οποίες δημοσιοποιείται η πρόθεση 
της ΔΕΗ Ά.Ε. για τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Πα¬ 
ραγωγής. 

20. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΡΆΕ 1-74016/20.06.08 επιστολή 
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ά.Ε. προς την ΡΆΕ με την οποία 
υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για τα αιτή¬ 
ματα μεταβίβασης των έργων ΆΠΕ της ΔΕΗ Ά.Ε., στη 
θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ά.Ε., ενώ με την από 15 
Ιουλίου 2008 ανακοίνωση της ΡΆΕ γνωστοποιήθηκε η 
πρόθεση της ΡΆΕ για τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας 
Παραγωγής, ως προς τις εν λειτουργία μονάδες ηλε¬ 
κτροπαραγωγής ΛΑΥΡΙΟ IV, και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, με την 
αναγραφή και του πετρελαίου στην στήλη του καυσίμου 
ώστε να αποτυπώνεται αυτή η εναλλακτική δυνατότητα. 


21. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/1315/12560/ 
26.06.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
(υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-74762/04.07.2008) με την οποία έγινε 
τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ 
Ά.Ε. ως προς τον ΆΗΣ Μελίτης και χορηγήθηκε άδεια 
διανομής θερμικής ενέργειας στον ΆΗΣ Μελίτης της 
ΔΕΗ Ά.Ε. θερμικής ισχύος 70 Μί/ΥΐΙτ. 

22. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΆΕ 0-23994/01.07.2008 γνωμο¬ 
δότηση της Αρχής με την οποία διακρίθηκαν οι σκοπού- 
μενες μεταβολές της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της 
ΔΕΗ Ά.Ε. σε μείζονος, μετρίας και ελάσσονος σημασίας. 

23. Την υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-76208/11.08.2008 επιστολή της 
ΔΕΗ Ά.Ε. με την οποία ενημέρωσε τη ΡΆΕ, σχετικά με 
την ανάγκη τροποποίησης της Ενιαίας Άδειας Παραγω¬ 
γής, και συγκεκριμένα ότι πρέπει να αφαιρεθεί από την 
Ενιαία Άδεια Παραγωγής η αναφορά στη νήσο Μαράθι, 

24. Τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής, 

(υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 0-24239/18.07.2008,0-24240/18.07.2008, 
0-24241/18.07.2008, 0-24242/18.07.2008,0-24243/18.07.2008, 
0-24244/18.07.2008, 0-24245/18.07.2008,0-24246/18.07.2008, 
0-24247/18.07.2008,0-24248/18.07.2008, 0-24249/18.07.2008, 
0-24250/18.07.2008,0-24251/18.07.2008,0-24252/18.07.2008, 
0-24253/18.07.2008,0-24254/18.07.2008,0-24255/18.07.2008, 
0-24256/18.07.2008, 0-24257/18.07.2008, 0-24258/18.07.2008, 
0-24259/18.07.2008,0-24260/18.07.2008,0-24261/18.07.2008, 
0-24262/18.07.2008,0-24263/18.07.2008,0-24264/18.07.2008, 
0-24265/18.07.2008, 0-24266/18.07.2008, 0-24267/18.07.2008, 
0-24268/18.07.2008,0-24269/18.07.2008,0-24270/18.07.2008, 
0-24271/18.07.2008, 0-24272/18.07.2008,0-24273/18.07.2008, 
0-24274/18.07.2008, 0-24275/18.07.2008, 0-24276/18.07.2008, 
0-24277/18.07.2008,0-24278/18.07.2008, 0-24279/18.07.2008, 
0-24280/18.07.2008,0-24281/21.07.2008, 0-24282/21.07.2008, 
0-24283/21.07.2008,0-24284/21.07.2008,0-24285/21.07.2008, 
0-24286/21.07.2008, 0-24287/21.07.2008, 0-24288/21.07.2008, 
0-24289/21.07.2008, 0-24290/21.07.2008, 0-24291/21.07.2008, 
0-24292/21.07.2008,0-24293/21.07.2008,0-24294/21.07.2008, 
0-24295/21.07.2008, 0-24296/21.07.2008, 0-24297/21.07.2008, 
0-24298/21.07.2008,0-24299/21.07.2008,0-24300/21.07.2008, 
0-24301/21.07.2008, 0-24302/21.07.2008, 0-24303/21.07.2008), 
με τις οποίες μεταβιβάστηκαν τα έργα ΆΠΕ της Ενιαί¬ 
ας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. στην θυγατρική της 
εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ά.Ε.. Ακολούθως, εκδόθηκαν 
οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης για την 
ολοκλήρωση της μεταβίβασης της άδειας παραγωγής για 
τις συγκεκριμένες μονάδες. 

25. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΆΕ 1-92808/09.07.2009 επι¬ 
στολή της ΔΕΗ Ά.Ε., σχετικά με την τροποποίηση της 
Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της, με την οποία η ΔΕΗ 
ΆΕ πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα μετατροπής 
της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής σε μεμονωμένες άδειες 
παραγωγής που θα εκδίδονται ανά εγκατάσταση αντί 
της αναφοράς σε αυτή του συνόλου των μονάδων πα¬ 
ραγωγής των αυτόνομων συστημάτων. 

26. Τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΡΆΕ 1-100510/12.11.09 και 
1-101013/ 23.11.09 επιστολές της ΔΕΗ Ά.Ε., ενάψει της 
τροποποίησης της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής, με τις 
οποίες υποβλήθηκαν στοιχεία και πίνακες σχετικά με 
την τότε κατάσταση και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας 
των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. που εμπεριέ¬ 
χονται σε αυτή. 

27. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΆΝ Δ5/ΗΛ./Ά/Φ7/1824/οικ. 
20602/ 24.09.2009 Υπουργική απόφαση με την οποία έγινε 
τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ 
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Α.Ε. ως προς την Μονάδα I του ΑΗΣ Αιπτόλ και χορηγή¬ 
θηκε άδεια διανομής θερμικής ενέργειας για τη μονάδα 
αυτή, θερμικής ισχύος 25 ΜννίΜ. 

28. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΝ Δ5/ΗΑ./Α/Φ7/1824/ 
οικ.20603/24.09.2009 απάφαση του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης, με την οποία έγινε τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας 
Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. ως προς τις μονάδες III και 
ίντου ΑΗΣ Καρδιάς και χορηγήθηκε άδεια διανομής 
θερμικής ενέργειας για τις μονάδες III και ΙΥτου ΑΗΣ 
Καρδιάς συνολικής θερμικής ισχύος 100 ΜίΛ/ΙΜ. 

29. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ17/2128/οικ.25897/ 
15.12.2009 απάφαση, με την σποία έγινε τροποποίηση 
της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. ως πρσς 
την ισχύ του ΆΣΠ Λήμνου, και ειδικάτερα την αποξήλωση 
τσυ Η/Ζ δΗΜΙΤΟΜΟ ΝΙΟΑΤΑ 8ί40Χ ισχύος 2 Μνν (έτος 
αποξήλωσης, 2011). Επιπλέον, με την ανωτέρω απόφαση 
χορηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση ενός Η/Ζ ισχύος 
8 Μνν. Η εγκατάσταση των νέων Η/Ζ στη θέση των 
παλαιών θερμικών μονάδων δεν έχει πραγματοποιηθεί 
μέχρι την έκδοση της παρούσας. 

30. Τις υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-104063/31.12.2009, 1-104093/ 
31.12.2009, 1-109920/29.03.2010, 1-117576/14.07.2010 και 
1-121076/08.09.2010 επιστολές της, με τις οποίες η ΔΕΗ 
Α.Ε. αιτήθηκε την κατάργηση από την Ενιαία Άδεια 
Παραγωγής των σταθμών παραγωγής των νησιών Ίου, 
Νισύρου, Τήλου, Ψαρών και Σαμοθράκης αλλά και την 
αφαίρεση των Η/Ζ που έχουν αποξηλωθεί και εκποιηθεί. 

31. Την υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 0-39749/03.02.2010 επιστολή της 
ΡΆΕ, με την οποία επεσήμανε στη ΔΕΗ Ά.Ε. ότι δεν είναι 
δυνατή η κατάργηση των σταθμών παραγωγής καθόσον 
δεν έχει εκπονηθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ Ειδικό 
Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών, στο οποίο θα διασφάλιζε την 
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των νησιών και μέχρι την 
υποβολή σχετικού Σχεδίου πρέπει οι ως άνω σταθμοί 
να παραμείνουν σε Ψυχρή Εφεδρεία. 

32. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΆ Δ5/ΗΛ/Ά/Φ17/14/1863/01.02.2010 
απόφαση, με την οποία έγινε τροποποίηση της Ενιαίας 
Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. ως προς την ισχύ του 
ΤΣΠ Ανάφης, και ειδικότερα την αποξήλωση δύο Η/Ζ 
ΜΆΝ 2566ΜΕ ισχύος 0,090Μνν έκαστο (έτος αποξήλω¬ 
σης, 2010). Επιπλέον, με την ανωτέρω απόφαση χορη¬ 
γήθηκε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη 
ΔΕΗ Ά.Ε. για την εγκατάσταση ενός Η/Ζ ισχύος 0,212Μνν. 

33. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΚΆ Δ5/ΗΛ/Ά/Φ17/13/οικ.1858/ 
01.02.2010 Υπουργική απόφαση, με την οποία έγινε τρο¬ 
ποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε. 
ως προς την ισχύ του ΆΣΠ Καρπάθου. Επιπλέον, με την 
ανωτέρω απόφαση χσρηγήθηκε άδεια παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ Ά.Ε. για την εγκατάσταση 
3 Η/Ζ ισχύος 4 ΜίΛ/ έκαστο, τα οποία δεν έχουν εγκα¬ 
τασταθεί μέχρι την έκδοση της παρσύσας. 

34. Το υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-117576/14.07.2010 έγγραφο της 
ΔΕΗ Ά.Ε., με το οποίο υπέβαλε στη ΡΆΕ σχέδιο αντι¬ 
μετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ηλεκτροδότησης 
των νήσωνΊου, Νισύρου, Τήλου, Ψαρών και Σαμοθράκης 
σε περιπτώσεις βλαβών στις υποβρύχιες διασυνδέσεις 
τους. 

35. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Ά/Φ7/161/3800/09.03.2011 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΆ (υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 
1-134642/18.03.2011) με την οποία αποφασίστηκε η δια¬ 
κοπή της λειτουργίας της Μονάδας I του ΆΗΣ Πτολε- 
μάίδας, ισχύος 70 Μνν, και η σχετική τροποποίηση της 
Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ Ά.Ε.. 


36. Την υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-158451/26.06.2012 επιστολή, 
με την οποία η ΔΕΗ Ά.Ε. διαβίβασε στη ΡΆΕ πίνακες 
οι οποίοι περιλαμβάνουν την πλέον επικαιροποιημένη 
κατάσταση ισχύσς και λειτουργίας των μονάδων της 
ΔΕΗ Ά.Ε. που εμπίπτουν στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής. 
Επιπλέον αιτήθηκε την οριστική απόσυρση της ατμοη- 
λεκτρικής μονάδας Νο.1 του ΆΗΣ Λινοπεραμάτων, την 
παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής, μέχρι το έτος 
2018, για τις ατμοηλεκτρικές μονάδες 2 και 3 και τον 
αεριοστρόβιλο Νο.2 του ΆΗΣ Λινοπεραμάτων καθώς και 
για τις μονάδες Α/Σ 1 και 5 του ΑΗΣ Χανίων. Επίσης με 
το ανωτέρω σχετικό αιτήθηκε την παράταση της θέσης 
σε εφεδρεία των μονάδων Α/Σ 1 του ΑΗΣ Λινοπεραμά- 
των και Α/Σ 4 του ΑΗΣ Χανίων μέχρι το έτος 2018. 

37. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-174042/07.08.2013 έγγραφό της 
ΔΕΗ Α.Ε. με το οποίο ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι τα δύο φο¬ 
ρητά Η/Ζ 8ΑΟΜ ΑΘΟ νΐ208ΗΒ του ΑΣΠ Λήμνου, αποδι¬ 
δόμενης ισχύος 800 1<ν\/ έκαστο, έχουν υποστεί σοβαρή 
βλάβη με την επισκευή τους να καθίσταται αδύνατη 
και ως εκ τούτου θα αποξηλωθούν και θα εκποιηθούν. 

38. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-175520/20.09.2013 επιστολή 
της ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία επανήλθε επί του αιτή¬ 
ματος τροποποίησης της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής 
της, υποβάλλοντας επικαιροποιημένα στοιχεία για την 
κατάσταση των μονάδων που αναφέρονται σε αυτή. 

39. Τσ υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-175776/26.09.2013 έγγραφό 
της ΔΕΗ Ά.Ε., με τσ οποίο ενημέρωσε τη ΡΆΕ ότι στον 
ΤΣΠ Σερίφου, ένα Η/Ζ 8000Ά, μέγιστης αποδιδόμενης 
ισχύος 600 1<ν\/ θα αποξηλωθεί και θα εκποιηθεί, ενώ 
στον ΤΣΠ Σίφνου, ένα Η/Ζ ΜΤΙΙ, ισχύος 1100 ΚΙΛ/, λόγω 
σοβαρής βλάβης, θα αποξηλωθεί. Επιπλέον ενημέρωσε 
τη ΡΆΕ ότι στον ΤΣΠ Μεγίστης μεταφέρθηκε από τον 
Άσπρόπυργο ένα διαθέσιμο Η/Ζ ΒοΙΙε Βογοβ μέγιστης 
αποδιδόμενης ισχύος 250 1<νν, για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών. 

40. Την από 07.11.2013 δημοσιοποίηση από τη ΡΆΕ του 
αιτήματος τροποποίησης της Ενιαίας Άδειας Παραγω¬ 
γής, παρέχοντας στους ενδιαφερομένους τη δυνατό¬ 
τητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων εντός 15 
ημερών. 

41. Τα υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-178157/25.11.2013 και 1-178163/ 
25.11.2013 με τα οποία ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρ¬ 
τητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΆΗ) και ο 
ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τσυς επί του ως 
άνω αιτήματος τροποποίησης της ΔΕΗ Ά.Ε 

42. Το υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-178312/27.11.2013 έγγραφό της 
ΔΕΗ Ά.Ε., με το οποίο, ενόψει της τροποποίησης της Ενι¬ 
αίας Άδειας Παραγωγής, ενημέρωσε τη ΡΆΕ ότι οι Ά/Σ1 
και 2 του ΆΗΣ Λινοπεραμάτων, οι Α/Σ 1, 4 και 5 του ΑΗΣ 
Χανίων αλλά και οι Α/Η 2 και 3 του ΑΗΣ Χανίων έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στην κάλυψη της ζήτησης, 
και ως εκ τούτου προτείνει να παραταθεί η ισχύς της 
άδειας παραγωγής τσυς μέχρι και το έτος 2018. 

43. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-180909/14.02.2014 έγγραφό της 
ΔΕΗ Α.Ε., με το οποίο ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι στον ΤΣΠ 
Αστυπάλαιας ένα Η/Ζ 8ΤΟΒΚ ΑΒΒ-2168 αποδιδόμενης 
ισχύος 150 1<ν\/, ηλικίας 54 ετών, θα αποξηλωθεί και θα 
εκποιηθεί λόγω σοβαρής βλάβης. 

44. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-182295/27.03.2014 έγγραφό της 
ΔΕΗ Α.Ε., με το οποίο ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι για τις 
μονάδες παραγωγής των ΑΣΠ και ΤΣΠ, των οποίων η 
ισχύς της άδειας παραγωγής λήγει έως το έτος 2019, αι- 
τείται την παράταση ισχύος τους έως και το έτος 2020. 
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45. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-182219/26.03.2014 έγγραφο της 
ΔΕΗ Α.Ε. με το οποίο ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι τα Η/Ζ 
ΡΙΝΟΑΝΤΙΕΒΙ Β1_12 και δυίΖΕΒ αποδιδόμενης ισχύος 1 
Μνν και 2,5 Μ\Ν, αντίστοιχα, αποξηλώθηκαν από τον ΑΣΠ 
Θήρας λόγω προβληματικής λειτουργίας. 

46. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-186520/29.07.2014, με το οποίο η 
ΔΕΗ Α.Ε. ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι επιθυμεί την παράταση της 
άδειας παραγωγής για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
Άγρα και Αάδωνα μέχρι τα έτη 2034 και 2035, αντίστοιχα. 

47. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-186941/11.08.2014 έγγραφό της 
ΔΕΗ Α.Ε. με το οποίο ενημέρωσε τη ΡΑΕ σχετικά με την 
κατάσταση λειτουργίας υφιστάμενων θερμικών μονά¬ 
δων των σταθμών παραγωγής των ΜΔΝ. 

48. Την υπ’ αριθ. 111/2014 απάφαση της ΡΑΕ, με την 
σποία αποφασίστηκε η οριστική απάσυρση των μονά¬ 
δων Αιπτάλ I και II, Μεγαλάπολη I και II και Πτολεμάίδα 
I της ΔΕΗ Α.Ε., και ως εκ τούτου η αφαίρεσή τους απά 
την Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.. 

49. Την υπ’ αριθ. 343/2014 απόφαση της ΡΑΕ, με την 
σποία αποφασίστηκε σι μσνάδες ΑΗΣ Αλιβερίσυ 3 και 
4 και ΑΗΣ Ααυρίου-Κερατέας I να τεθούν σε εφεδρεία 
εκτάκτων αναγκών έως τσ τέλος του 2015. 

50. Την υπ’ αριθμ. 654/2014 απάφαση της ΡΑΕ, με την 
οπσία απσφασίστηκε σι μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., ΑΗΣ 
Ααυρίου II και III, ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 8 και 9 και ΑΗΣ 
Πτολεμάίδας II, να καθοριστούν ως μονάδες που αντι¬ 
στοιχούν στη νέα μονάδα ΑΗΣ Μεγαλόπολης V, η οποία 
θα ενταχθεί στο άμεσο μέλλον σε εμπορική λειτουρ¬ 
γία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 33 του Ν. 3734/2009 και του άρθρου 196 του 
Ν. 4001/2011. Επίσης αποφασίστηκε η οριστική απάσυρ¬ 
ση των μονάδων ΑΗΣ Λαυρίου III, ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 9 
και ΑΗΣ Πτολεμάίδας II, ενώ για τις μονάδες ΑΗΣ Αγ. 
Γ εωργίου 8 και ΑΗΣ Λαυρίου II, στο πλαίσιο εξέτασης 
του αιτήματος της ΔΕΗ για οριστική απάσυρσή τσυς, 
αναμένεται η ολοκλήρωση της εξέτασης για την ανάγκη 
θέσης τους σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών. 

51. Τα υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-190320/25.11.2014 και 
1-190697/08.12.2014 έγγραφά της ΔΕΗ Α.Ε., με τα οποία 
υπέβαλε στη ΡΑΕ, πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση των θερμικών μονάδων στα αυ- 
τόνσμα συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

52. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-190565/03.12.2014 έγγραφο της 
ΔΕΗ Α.Ε., με το οποίο ενημέρωσε τη ΡΑΕ άτι το Η/Ζ 
ΜΑΝ ν9ν30/45 του ΑΣΠ Θήρας, μέγιστης αποδιδόμενης 
ισχύος 1,6 Μνν, υπέστη μη επισκευάσιμη βλάβη και ως 
εκ τούτου θα αποξηλωθεί και θα εκποιηθεί. 

53. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-90542/03.12.2014 έγγραφά της 
ΔΕΗ Α.Ε., με το οποίο αιτήθηκε την παράταση της ισχύ¬ 
ος της άδειας παραγωγής μέχρι το έτος 2030, των 
μονάδων των ΑΣΠ/ΤΣΠ, των οποίων η άδεια παραγωγής 
έχει λήξει ή λήγει μέχρι το έτος 2029. Επίσης ζήτησε 
την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής των μο¬ 
νάδων των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Χανίων, των οποίων 
η ισχύς της άδειας παραγωγής έχει λήξει ή λήγει έως 
το έτος 2023, να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση 
της διασύνδεσης της νήσσυ Κρήτης, ενώ αντίστοιχα 
αιτήθηκε την παράταση των αδειών παραγωγής των 
ατμσστροβιλικών μονάδων και του Α/Σ 1 του ΑΗΣ Σο- 
ρωνής Ρόδου μέχρι το έτος 2021. 


54. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-192742/13.02.2015 επιστολή της 
ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕ ότι στον ΤΣΠ 
Αστυπάλαιας ένα Η/Ζ 3ΤΟΒΚ ΑΒΒ 2168, αποδιδάμενης 
ισχύος 150 Κνν, έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και ως εκ 
τούτου θα αποξηλωθεί και θα εκποιηθεί. 

55. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-192909/17.02.2015 επιστολή της 
ΔΕΗ Α.Ε., με την οποία αιτήθηκε την προσθήκη στην Ενι¬ 
αία Άδεια Παραγωγής ενάς Η/Ζ ΟΟΒΜΆΝ ονομαστικής 
ισχύος 500 Κνν που είναι εγκατεστημένο στη νήσο Κάσο. 

56. Την απά 30.03.2015, προβλεπάμενη από τον Κα¬ 
νονισμό Αδειών Παραγωγής (άρθρο 6), δημοσιοποίηση 
της εν λάγω αίτησης της ΔΕΗ Ά.Ε. για τροποποίηση της 
Ενιαίας Άδειας παραγωγής, παρέχσντας στσυς ενδια- 
φεράμενους τη δυνατότητα υπσβολής αιτιολογημένων 
αντιρρήσεων εντός 15 ημερών. 

57. Το υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-194597/09.04.2015, με το οποίο 
η ΔΕΗ Ά.Ε., προέβη σε υποβολή παρατηρήσεων επί των 
Πινάκων τροποποίησης της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής, 
όπως αυτσί είχαν δημοσιευτεί στην ανωτέρω δημόσια 
διαβούλευση της ΡΆΕ. 

58. Το υπ’ αριθμ. ΡΆΕ 1-194945/27.04.2015, με το οποίο 
η ΔΕΗ Ά.Ε., αιτήθηκε την απόσυρση της μσνάδας IV 
του ΆΗΣ Πτολεμάίδας, εγκατεστημένης ισχύος 300 ΜίΛ/, 
λόγω σημαντικής και εκτεταμένης βλάβης, μετά την 
πυρκαγιά που έλαβε χώρα στον ΆΗΣ Πτολεμάίδας την 
09.11.2014. 

59. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ Ά' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για'Ερευνα, Παραγωγή 
και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις», σύμφωνα με την οποία «Σε περίπτωση κω¬ 
λύματος ή απουσίας του Προέδρου της ΡΆΕ, αυτάς ανα¬ 
πληρώνεται απά τον Ά' Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο.» 

Επειδή: 

Οι ως άνω αιτήσεις της ΔΕΗ ΆΕ για τροπσπσίηση 
της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής αξιολογήθηκαν κατά 
την απά 30.4.2015 συνεδρίαση της Ολσμέλειας της ΡΆΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του Κανο¬ 
νισμού Αδειών (ΦΕΚ 1498 Β'/8-12-2000) και με βάση το 
σύνολο των εγγράφων και στοιχείων των φακέλων που 
υποβλήθηκαν, στην, περιλαμβανομένης και της αξιολό¬ 
γησης των αντιρρήσεων πσυ υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των αιτημάτων, και διαπιστώθηκε 
ότι ικανοπσιούνται τα κριτήρια του νόμου και του οι¬ 
κείου Κανονισμού Αδειών, αποφασίζει: 

1. Την τρσπσπσίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/φ1/ΟΙΚ.1085/ 
24.01.2002 απόφασης τσυ Υπσυργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
Β' 92/31.01.2002), «'Ορσι και περιορισμοί ενιαίας άδειας 
παραγωγής που χορηγείται στη Δημάσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμσύ Ά.Ε.», όπως ισχύει, ως ακολσύθως: 

Ά. Την αντικατάσταση των Πινάκων Ια, 1β, 2α, 2β, 3α και 
3β που εμπεριέχονται (Παράρτημα Ά) στην υπ’ αριθμ. Δ5/ 
φ1/ΘΙΚ.1085/24.01.2002 απάφαση του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), «'Θροι και περιορισμοί ενιαίας 
άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημάσια Επι¬ 
χείρηση Ηλεκτρισμού Ά.Ε.», άπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν, με τους ακάλουθους Πίνακες: 
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Πίνακας 1: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία - Σύστημα 


1ΤΑΟΜΟΖ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 

ΑΠΟΔ. ΙΣΧΥΣ 
(Μννΐ 

ΦΕΡΜ ΙΣΧΥΣ 
(Μ^ΛΙΐ) 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΕΤΟΣ 

ΕΝΤΑΣΗΣ 

ΕΤΟΣ ΛΗΕΗΣ 
ΑΠ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΣΧΟΛ1Α 

ΑΗΙΑΓ. ΓΕΟΡΠΟΥ 

1(8) 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

160 

151 


(196812000 

2025 

θόσο της υπΌρ^ 654'2014 Ατταψαοης της ΡΑΕ 6α γίν·· 
ττερατερω βιερευνηση γη τη θέση ττγς μονάδάς σε εφεβρειο 
κβλι^μης (χτύκτα/ν αναγκών 

ΑΗΙ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

1 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

274 


1964 

2029 


2 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

274 


1984 

2029 


3 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

310 

263 

67 

1965 

2030 

Σννολικη απαβοση 
θερμότητας 137 ΜΥΥΙΛ 
αττα τ>ς 2 εκ των 3 μονΜων 

4 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

310 

263 

67 

1966 

2031 

5 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

376 

342 

70 

1997 

2042 

ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ· 
ΦΙΛΟΤΑ 

1 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

273 

25 

1987 

2032 

Η θερμότητα των 25 ΜΙΜη 
οττοθίδετΦ εναλλακτικά απα 
τη 1 εκ ταιν 2 μονάδων 

: 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

273 

25 

1987 

2032 

ΑΗΧ ΜΕΛΙΤΗΧ 

1 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

330 

269 

70 

2003 

2046 


ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

3 

ΜΑΖΟΥΤ 

150 

144 


(1966)1978 

2016 

θααρ της υττΟφ^ 343'2014 Ατταψασης της ΡΑΕ η μονοθα 
εχει τεθμ σε εφεδρεία καλι^κκ εχτακτςον αναγκών εως το 
τεΑο^ το^4 ΐτουε 2015 

4 

ΜΑΖΟΥΤ 

160 

144 


(1969)1979 

2019 

Βάσει τηςυτΤαριθ. 343.'2014 Αττοφασης της ΡΑΕ η μονάδά 
Ζχει τεθρ σι εφεδρεία κάλυψης εχτακτςον αναγκών (ως το 
τέλος του έτους 2015 

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

1 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

275 


1975 

2020 


2 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

275 


1975 

2020 


3 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

306 

260 

50 

<1980)1990 

2035 


4 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

306 

260 

50 

(1961)1991 

2036 


ΑΗΣ 

ΛΑΥΡΙΟΥ 

1 

ΜΑΖΟΥΤ 

130 

123 


<1972)1962 

2022 

Βάσει τηςυτΤαριθ. 343.'2014 Απόφασης της ΡΑΕ η μοναοδσ 
(χει τεθεί σε εφεδρεία κάλυψης εχτακτςυν αναγκών (ως το 
τέλος του έτους 2015 

2 

ΜΑΖΟΥΤ 

300 

287 


(1973)1983 

2023 

Βάσει της υττΌριθ. 654'2014 Αποφοστς της ΡΑΕ θα γίνει 
ττεροτερω δκρεύνηοη γτα τη 6(οη της μονύδας σε εφεδρεία 
καλυφης έκτακτων αναγκών 

Λ 

Ρίΐεγαλο Λαύριο 
(ΣΚ) 3 ΑΤ κο 1 
ΑΤΜ1 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

559.9 

550.2 


1999 

2034 


ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

(ΣυνΔυοομενος 
Κύκλος (ΣΚ) 2 
ΛΣ και 1 ΑΤΜΙ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

4646 

476 3 


<2001)2002 

2037 


ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟηΟΛΗΣ 

3 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

255 

20 

<1975)1980 

2025 


ΑΗΧ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

β 

ΑΤΜΟΗΛ. 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

300 

256 


1991 

2036 


ΑΗΣΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

3 

ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

126 

116 

60 

(1965)1976 

2021 



Πίνακας 2: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία - Κρήτη, Ρόδος 


ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 
(Ιίνν) 

ΑΠΟΔ. ΙΣΧΥΣ 

( 1 <νν) 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ 
ΑΠ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΗΣ 

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 

ΑΗΜ2 

ΜΑΖΟΥΤ 

15 

14,3 

1971 

2020 


ΑΗΜ 3 

ΜΑΖΟΥΤ 

15 

14.3 

1971 

2020 


ΑΗΜ4 

ΜΑΖΟΥΤ 

25 

23.5 

1977 

2020 


ΑΗΜ 5 

ΜΑΖΟΥΤ 

25 

23.5 

1981 

2021 


ΑΗΜ 6 

ΜΑΖΟΥΤ 

25 

23.5 

1981 

2021 


Α/Σ 1 

□ΙΕ3ΕΙ 

16.25 

15 

(1973) 1987 

2020 


Α/Σ2 

ϋΙΕ3ΕΙ 

16.25 

15 

(1974) 1988 

2020 


Α/Σ 3 

0ΙΕ3ΕΙ 

43.3 

42.7 

2002 

2027 


Α/Σ 4 

0ΙΕ3ΕΙ 

14.72 

13.5 

2001 

2026 


01Ε5Εί 1 

ΜΑΖΟΥΤ 

12.28 

11 

1989 

2020 


ΟΙΕ5Εί2 

ΜΑΖΟΥΤ 

12,28 

11 

1989 

2020 


01Ε3Εί3 

ΜΑΖΟΥΤ 

12,28 

11 

1989 

2020 


0!Ε3Εί4 

ΜΑΖΟΥΤ 

12.28 

11 

1989 

2020 


ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α/Σ 1 

□1Ε3ΕΙ 

16.2 

14 

(1969) 1985 

2020 


Α/Σ 4 

□1Ε3ΕΙ 

20 

19,75 

(1980) 1985 

2020 


Α/Σ 5 

□1Ε3ΕΙ 

30 

29.2 

(1980) 1986 

2020 


Α/Σ 11 

□1Ε3ΕΙ 

59.37 

58 

1998 

2023 


Α/Σ 12 

□1Ε3ΕΙ 

59.37 

58 

1998 

2023 


ΣΥΝΔ/ΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

0ΙΕ3Ε1- 

132.3 

126 

1995 

2030 


ΑΗΣ 

ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 

0ΙΕ3ΕΙ. 1 

ΜΑΖΟΥΤ 

51,12 

49,67 

2004 

2034 


01Ε3ΕΙ-2 

ΜΑΖΟΥΤ 

51,12 

49,67 

2004 

2034 


ΑΗΜ 1 

ΜΑΖΟΥΤ 

46.5 

43,2 

2007 

2047 


ΑΗΜ 2 

ΜΑΖΟΥΤ 

46.5 

43,2 

2008 

2048 


ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 

ΑΗΜ 1 

ΜΑΖΟΥΤ 

15 

14,2 

1976 

2020 


ΑΗΜ 2 

ΜΑΖΟΥΤ 

15 

14,2 

1976 

2020 


Α/Σ 1 

01Ε3ΕΙ 

20 

19,75 

(1979) 1986 

2020 


Α/Σ 3 

0ΙΕ3ΕΙ 

21,3 

20 

1996 

2021 


ΟΙΕ3ΕΙ. 1 

ΜΑΖΟΥΤ 

12,28 

11 

1990 

2020 


ΟΙΕ3ΕΙ.2 

ΜΑΖΟΥΤ 

12,28 

11 

1991 

2021 


ΟΙΕ3ΕΙ.3 

ΜΑΖΟΥΤ 

20 

19,3 

1997 

2027 


01Ε3ΕΙ.4 

ΜΑΖΟΥΤ 

20 

19,3 

1997 

2027 


01Ε3Εί5 

ΜΑΖΟΥΤ 

20 

19,3 

1997 

2027 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πίνακας 3: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία - ΜΔΝ πλην Κρήτης και Ρόδου 


ΣΤΑ9Μ0Σ 

(ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 
(Κ\Αί) 

ΑΠΟΔ- 
ΙΣΧΥΣ (Κνν) 

ΑΠΟΔ. ΙΣΧΥΣ 
®ΕΡΟΥΣ(Κνν) 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΕΗΣ 

ΕΤΟΣ ΛΗΕΗΣ 

ΑΠ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗίΣΧΟΛΙΑ 

ΤΣΠ ΑΓΑΦΟΝΗΣΙΟΥ 


ΗΥυΝΟΑΙ 06Αυ 

ΕΜΕδΕΙ 

103 

90 

90 

2002 

2032 



ΗΥϋΝΟΑΙ ΟβΑυ 

ΟΙΕδΕΙ 

103 

90 

90 

2002 

2032 



ΗΥυΝΟΑΙ 06Αυ 

ΟίΕδΕί 

103 

90 

90 

2002 

2032 


ΤΣΠΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

3 

ΜΑΝ 02566Α1Ε 

ΟΙΕδΕΙ 

90 

50 

50 

1958 

2020 


4 

ΜΑΝ 02366Α1Ε 

ΟιΕδΕί 

90 

50 

60 

1968 

2020 



ΗΥυΝΟΑΙ ΚΟΘΑΧ 

θ€$ει 

220 

200 

200 

2002 

2032 


ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ 

β 

ΟΕΟΙΕ18ΚΙ βΑ120'24 

ΟΙΕδΕΙ 

550 

460 

460 

1988 

2020 



ΜΐΤ$υΒΐ5ΗΙ δ16Ρ-ΡΤΑ 

ΟΙΕδΕΙ. 

1275 

1100 

1000 

2005 

2035 



ΜΙΤ8υΒΐ$ΗΙ 816Ρ-ΡΤΑ 

ΟΙΕδΕΙ 

1275 

1100 

1000 

ΚΟδ 

2035 

9 

0Ε0ΙΕ18Κ16Α12(ν24 

ΟΙΕδΕΙ 

560 

460 

460 

1968 

2020 


ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ 


ΗΥυΝΟΑΙ ΚΟΘΑΧ 

ΟΙΕδΕΙ 

220 

200 

200 

2002 

2032 


ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ 
ίΨΥΧΡΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ) 

1 

Ρ1ΑΤ Β3012Ε55 

ΜΑ20ΥΤ 

2000 

1500 

1500 

<1974)1994 

2024 


2 

ΡΐΑΤ Β3012Εδ5 

ΜΑ20ΥΤ 

2000 

1500 

1500 

<1974)1994 

2024 


3 

Ρ1ΑΤ Β3012Εδ$ 

ΜΑ20ΥΤ 

2000 

1000 

1000 

<1974)1995 

2025 


4 

ΡΐΑΤ &30ΐ2Εδ5 

ΜΑΖΟΥΤ 

2000 

1500 

1500 

<1974)199$ 

2025 


3 

ΟΜΤ Α420.8 

ΜΑ20ΥΤ 

3920 

3100 

3000 

1954 

2020 



0Ε0ΙΕ13ΚΙ ΐ6ΑΤν25Η 

ΜΑΖΟΥΤ 

2900 

2400 

2400 

1990 

2020 


« 

6ΜΤΑ420Θ 

ΜΑΖΟΥΤ 

3920 

3100 

3000 

1964 

2020 


ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΟΗΡΟΝ 


ΙΥΕΟΟ 80Θ1 8ΡΙ 26 

ΟΙΕδΕΙ 

104 

90 

90 

2002 

2032 



ΗΥυΝΟΑΙ ΟβΑυ 

ΟΙΕδΕί 

103 

90 

90 

2002 

2032 



ΗΥυΝΟΑΙ οθΑυ 

ΟΙΕδΕΙ 

103 

90 

90 

2002 

2032 



ΗΥυΝΟΑΙ 06Αυ 

ΟΙΕδΕΙ. 

103 

90 

90 

2002 

2032 


Τΐη ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 


ΜΐΤ8υΒ(3ΗΙ 816Ρ-ΡΤΑ 

ΟΙΕδΕΙ. 

1275 

1100 

1000 

2005 

2035 


4 

δΤΟΡΚΑβΡ-2ΐδ5 

ΟΙΕδΕΙ. 

205 

150 

150 

<1960)1960 

2020 



ΜίΤδυΒίδΗΙ δΙδΡ-ΡΤΑ 

ΟΙΕδΕΙ. 

1275 

1100 

1000 

2005 

2035 



ΜΙΤδυΒίδΗΙ δΙδΡ-ΡΤΑ 

ΟΙΕδΕί 

1275 

1100 

1000 

2006 

2036 


ΤΣΠ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 

1 

ΜΑΝ 025Θ6ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ 

90 

80 

80 

1988 

2020 


1 

ΜΑΝ 025Θ6ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ 

90 

80 

80 

1988 

2020 


4 

ΜΕΡΟΕΟΕδ ΜΑδθ34 

ΟΙΕδΕί 

32 

25 

25 

<1966)1986 

2020 


5 

ΜΕΡΟΕΟΕδ ΜΑΘδ5β 

ΟΙΕδΕΙ 

46 

38 

38 

<1966)1986 

2020 



ΜΑΝ 2566ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ. 

90 

80 

80 

1955 

2020 


ΤΣΡΙ ΕΡ&ΚΟΥΣΑΣ 

1 

ΜΑΝ 0:566Με 

ΟΙΕδΕΙ. 

90 

60 

60 

1956 

2020 


2 

ΜΑΝ 02566ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ. 

90 

60 

60 

1956 

2020 



ΗΥυΝΟΑΙ 06Αυ 

ΟΙΕδΕΙ. 

103 

90 

90 

2002 

2032 


3 

ΜΑΝ 02666ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ 

90 

80 

80 

1988 

2020 


ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ 

3 

ννΑΒΤδ»ΙΑ12ν320 

ΜΑΖΟΥΤ 

4470 

4100 

3800 

1987 

2020 


4 

νΥΑΡΤδίΙΑ Ι2ν320 

ΜΑΖΟΥΤ 

4470 

4100 

3800 

1987 

2020 


β 

νΥΑΡΤδΐυΑ 18ν320 

ΜΑΖΟΥΤ 

6514 

6514 

5800 

1998 

2028 



ννΑΡΤδΙίΑ ννΐθν32 

ΜΑΖΟΥΤ 

5032 

8032 

7500 

2005 

2035 


6 

νΥΑΗΤδΐΙΑ Ι2ν320 

ΜΑΖΟΥΤ 

4470 

4100 

3800 

1987 

2020 


ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ 

2 

ΠΑΤ ΟΒ30βΕδδ 

ΜΑΖΟΥΤ / ΟίΕδΕί 

975 

750 

750 

<1967)1967 

2020 


3 

ΡΙΑΤ Οδ30βΕδδ 

ΜΑΖΟΥΤ/ΟιΕδΕί. 

975 

750 

750 

<1967)1967 

2020 


4 

ρΐΑΤ αδ30θΕδδ 

ΝίΑΖΟΥΤΟιΕδΕί. 

975 

750 

750 

<1967)1967 

2020 


5 

ΡΐΑΤ ΟΒ308Εδδ 

ΜΑΖΟΥΤ/ΟίΕδΕί. 

975 

750 

750 

<1967)1967 

2020 


6 

ΟΚΟ 6-27.5 Β6δ 

ΜΑΖΟΥΤ 1 ΟιΕδΕί. 

1260 

1100 

500 

1994 

2024 


7 

ΟΚΟ $-27.5 βθδ 

ΜΑΖΟΥΤ. ΟιΕδΕί. 

1260 

1100 

800 

1994 

2024 



δυΐΣΕΡ ΐ2ΑΤν25Η 

ΜΑΖΟΥΤΟίΕδΕί. 

2260 

2200 

2000 

2005 

2035 



ΟΕΟΐΕΐ,δκμδυιζ ΐ6Ατν26Η 

ΜΑΖΟΥΤ 

2900 

2700 

2500 

1991 

2021 



δΑθΜΑΟΟΐ20δΗβ 

ΙΦΟΡΗΤΟ) 

ΟΙΕδΕΙ 

1200 

500 

800 

1990 

2020 



δυΐ2ΕΡ 16ΑΤν25Η 

ΜΑΖΟΥΤΟΙΕδΕΙ. 

3104 

3104 

2750 

1993 

2023 



δυΐΣΕΡ 16ΑΤν26Η ίΦΟΡΗΤΟ) 

ΜΑΖΟΥΤΦΙΕδΕΙ 

3104 

3104 

2760 

2001 

2031 


ΤΣΠ ΟΥ 



Υποδομές γιο κβλννπ 
έκτακτων αναγκών 
ηλεκτροδότηαη^ τον 
ντ)σιου 
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Πίνακας 3: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία - ΜΔΝ πλην Κρήτης και Ρόδου (συνέχεια) 


ΣΤΑΦΜΟΖ 1 ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 

ΑΠΟΔ. 

ΑΠΟΔ. ΙΣΧΥΣ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΕΤΟΣ ΛΗΕΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΓΣΧΟΛΙΑ 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

1 

ΟΜΤ 0426Ε85 

ΜΑ20ΥΤ 

2304 

1800 

1600 

(1976)1996 

2026 


! 

ΟΜΤ 0426Ε38 

ΜΑ20ΥΤ 

2304 

1800 

1600 

(1976) 1996 

2026 


3 

ΟΜΤ 0426Ε38 

ΜΑ20ΥΤ 

2304 

1800 

1600 

<1976)1996 

2026 


4 

ΟΜΤ 0426Ε88 

ΜΑ20ΥΤ 

2304 

1800 

1600 

<1976)1996 

2026 


5 

ΟΜΤ 04212Ε88 

ΜΑΖΟΥΤ 

4504 

2700 

2500 

<1976)1996 

2026 


ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

3 

υδ8Κ Γ·72 

οίΕδει 

500 

600 

600 

<1976)1996 

2026 



ΟΑΙΗΑΤδυ βον.26 

0ΙΕ8ΕΙ. 

2100 

1800 

1800 

<1964)1999 

2029 

ΜΐΤ(νκσΤ50Τ09η 0115 
ΚίΦοΑονια 


ΟΑΙΗΑΤδυ βον·27 

ΟίΕδΕί 

2100 

1800 

1800 

<1964)1999 

2029 

Ι.1ιΐ(νκστ5οτο9η από 
ΚίφοΚονια 


νΥΑΗΤδΐυ» ννΐ2ν32 

ΜΑΖΟΥΤι'ΟίΕδΕί 

5327 

5327 

5000 

2005 

2035 



ΟΟΡΜΑΝ 

ΟΙΕδΕΙ 

500 

400 

300 

2003 

2033 

ΜίτοΦΟΟΟ οτην κοοο 


ννΑβΤ5ΐ|> ΥΑδΑ 8Ρ22ΜΟ 
(ΦΟΡΗΤΟ) 

0ΙΕ8ΕΙ 

1200 

550 

550 

1955 

2020 


ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ 

3 

ΜννΜ ΤΒ0603νΐ2 

0ΙΕ8ΕΙ. 

530 

400 

300 

<1951)1999 

2029 


4 

ΜΙιΥΜ ΤΒ0603νΐ2 

0ΙΕ8ΕΙ. 

530 

400 

300 

<1951)1999 

2029 


5 

Μ\νΜ ΤΒ0603νΐ2 

ΟίΕδΕί. 

530 

400 

300 

<1951)1999 

2029 


β 

ΜννΜ ΤΒΟ«>3νΐ2 

ΟΙΕΒΕΙ 

530 

400 

300 

<1951)1999 

2029 


ΑΣπκη 

1 

δυίΖΕΡ-ΡΙΝΟΑΝΤίΕΡΙ 18ΖΑν408 

ΜΑΖΟΥΤ 

10720 

8000 

8000 

1995 

2025 


2 

ΗΑΝ^^^ΝΟ-ΜΑΝ ΥΚΟΟΜΟ-δ 

ΜΑΖΟΥΤ 

11600 

11600 

11000 

1994 

2024 



ΜΤυ 18ν40000€ΟΚ 

ΟΙΕδΕΙ 

1600 

1600 

1500 

2002 

2032 



ΝσυίδΥΑοοοοβΟΡ 

ΟΙΕδΕΙ 

1600 

1600 

1500 

2002 

2032 


3 

ΗΑΝ^υΝ044ΑΝ 7Κ60ΑΙΟ8 

ΜΑΖΟΥΤ 

11600 

11600 

11000 

1994 

2024 


4 

ΗΑΑυυΝΟΛΙΑΝ ΤΚβΟΜΟ-δ 

ΜΑΖΟΥΤ 

11600 

11600 

11000 

1994 

2024 


5 

ΑΒΒ δΤΑΙ (Α/ΣΙ0Τ350 

ΟΙΕδΕΙ 

15550 

12500 

12500 

1994 

2020 



Η.δ.Ο/ΜΑΝ 0Κ80ΜΟ·δ 

ΜΑΖΟΥΤ 

16500 

16500 

16000 

2005 

2035 


Αΐη ΛΕΣΒΟΥ 

3 

ΟΑ1ΤΑ420.12 

ΜΑΖΟΥΤ 

5850 

4500 

2500 

<1954)1999 

2029 


4 

ΟΜΤΑ420.12 

ΜΑΖΟΥΤ 

5850 

4500 

2500 

<1954)1999 

2029 


6 

ΡΐΝ0ΑΝ·δυΐ2ΕΡ 18ΖΑν40δ 

ΜΑΖΟΥΤ 

10720 

7500 

7500 

1995 

2026 


11 

ΟΕΟιΕί^Κι 9ΠΤΑΡ5β 

ΜΑΖΟΥΤ 

11000 

9500 

7000 

1955 

2020 


10 

νΥΑΚΤ&ΙΑ 12ν466 

ΜΑΖΟΥΤ 

10360 

10360 

10000 

2000 

2030 


12 

ΑΒΒ δΤΑΙ. (Α/Σΐ 0Τ390 

ΟΙΕδΕΙ. 

15550 

12500 

12500 

1994 

2020 



οεοιείδκι ιβατυςβη (φορητο) 

ΜΑΖΟΥΤ 

3104 

3104 

2760 

2002 

2032 


ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 

1 

δυ»<ΙΙΤΟΜΟ-ΝΙΙΟΑΤΑ Β140Χ 

ΜΑΖΟΥΤ 

2700 

2200 

2200 

<1980)1999 

2029 


2 

δΟΜΙΤΟΜΟ-ΝΙΙΟΑΤΑ β140Χ 

ΜΑΖΟΥΤ 

2700 

2200 

2200 

<1980)1999 

2029 


3 

δυΜΙΤΟΜΟΝΙΙΟΑΤΑ Β140Χ 

ΜΑΖΟΥΤ 

2700 

2200 

2200 

<1980)1999 

2029 


4 

ννΑΡΤ$ΙΙΛ Νδ01Βν32ίΝ 

ΜΑΖΟΥΤ 

6514 

6514 

6000 

1995 

2028 


5 

ννΑΝΤΒΐΙΑ Ν801Βν32ίΝ 

ΜΑΖΟΥΤ 

6514 

6514 

6000 

1995 

2028 



νΥΑΚΤδΐΙΑ βΑ22 (ΦΟΡΗΤΟ) 

ΟΙΕδΕΙ. 

1200 

550 

550 

1965 

2020 


ΤΣΠ ΜΕηΣΤΜΣ 

2 

ΜΑΝ 2966Με 

ΟΙΕδΕΙ. 

90 

80 

80 

1955 

2020 



ΗΥυΝΟΑΙ Κ08ΑΧ 

ΟΙΕδΕΙ. 

220 

200 

180 

2002 

2032 



ΗΥυΝΟΑΙ ΚΟβΑΧ 

ΟΙΕδΕΙ. 

220 

200 

180 

2002 

2032 



ΡΟί1.δ ΡΟΥΟΕ 
(ΦΟΡΗΤΟ) 

ΟΙΕδΕΙ. 

400 

300 

300 

1995 

2025 


ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ 

7 

ΟΚΟ 12ν27 5ΒΒ5 

ΜΑΖΟΥΤ 

2600 

1500 

1600 

1994 

2024 


β 

ΟΚΟ 12ν27.5Β63 

ΜΑΖΟΥΤ 

2600 

1500 

1500 

1994 

2024 


ΑΣΠ ΝίΥΚΟΝΟΥ 

6 

ΡΙΝΟΑΝΤΙΕΡΙ ΒΙ^!30.20Ρ 

ΜΑΖΟΥΤΦΙΕδΕΙ 

2600 

2100 

1200 

1992 

2022 


7 

ΡίΝΟΑΝΤίΕβ] ΒΙ.230.2(^ 

ΜΑΖΟΥΤ.’ΟίΕδΕί. 

2600 

2100 

1200 

1993 

2023 


1 

ΟεΟΐΕΐδΚΙ 16ΑΤν28Η 

ΜΑΖΟΥΤ'ΟίΕδΕΙ. 

2900 

2000 

2000 

1955 

2020 



ΑΥΟΝ (ΑίΣ) ΜΚ1533-751 
(ΦΟΡΗΤΟ) 

ΟΙΕδΕΙ 

11600 

6500 

4000 

1995 

2020 


3 

ννΑΚΤδίϋ^ 12ν320 

ΜΑΖΟΥΤφΙΕδΕΙ 

4470 

4100 

3800 

1957 

2020 


ΤΣΠ ΝΙΣΥΡΟν 



Υποδομές ν·ο 
έκτακτων αναγκών 

ηλεκτρο6ότησ*κ ίου 

νησιού 

ΤΣΠ ΟΘΟΝΟΝ 

1 

ΜΑΝ 2966Με 

ΟΙΕδΕΙ. 

90 

80 

80 

1985 

2020 


2 

ΜΑΝ 2966ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ. 

90 

80 

80 

1955 

2020 



ΗΥυΝΟΑΙ 06Αυ 

ΟΙΕδΕΙ. 

103 

90 

90 

2002 

2032 


3 

ΜΑΝ25Β6ΜΕ 

ΟΙΕδΕΙ 

90 

80 

80 

1965 

2020 


ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ 

1 

ΡΙΝΟΑΝΤΙΕΡΙ-δυΐΖΕΡΙΘΖΑ ν408 

ΜΑΖΟΥΤ 

10720 

9000 

9000 

1995 

2025 


2 

ΟΜΤ.ΡΙΑΤΑ420β 

ΜΑΖΟΥΤ 

3920 

3400 

2000 

<1954)1999 

2029 


3 

ΟΜΤ-ΡΙΑΤ Α4» β 

ΜΑΖΟΥΤ 

3920 

3400 

2000 

<1954)1999 

2029 


4 

ννΑΗΤ$)ΐΑ Ν80-12ν45 

ΜΑΖΟΥΤ 

10360 

10360 

10000 

1995 

2028 


5 

νΥΑΡΤδΐίΑ ΝδΟ·12ν46 

ΜΑΖΟΥΤ 

10360 

10360 

10000 

1995 

2028 


β 

ΟΕΟΕίδία 6βΤΑΡ5β 

ΜΑΖΟΥΤ 

6300 

6000 

6000 

1955 

2020 


10 

ΟΕΟΙΕΙ,δΚΙ 1$ΑΤν25Η 
(ΦΟΡΗΤΟ) 

ΜΑΖΟΥΤ 

2900 

2500 

2500 

1991 

2021 



οεοιείδκι ιθατυςβη 

(ΦΟΡΗΤΟ) 

ΜΑΖΟΥΤ 

3104 

3104 

3000 

2001 

2031 



Η.δ Ο'ΜΑΝ 7ΚβΟΜΟ·8 

ΜΑΖΟΥΤ 

11200 

11200 

11200 

2005 

2035 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πίνακας 3: Θερμικές Μονάδες σε λειτουργία - ΜΔΝ πλην Κρήτης και Ρόδου (συνέχεια) 


ΣΤΑ9Μ0Ζ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΟΝΟΜ. ΙΣΧΥΣ 

(κνν) 

ΑΠΟΔ. 
ΙΣΧΥΣ (Ιινν) 

ΑΠΟΔ. ΙΣΧΥΣ 
66ΡΟΥΣ (Κνν) 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΤΟΣ ΒΝΤΑΕΗΣ 

ΕΤΟΣ ΛΗΕΗΣ 

ΑΠ 

ΠΑΡΑΤΜΡΗΣΗίΣΧΟΛΙΑ 

ΤΙΠ ηΑΤ^♦ΟΥ 


ΜΐΤ3υθΐ5Ηΐ3ΐ6β·ΡΤΑ 

0ΙΕ3ΕΙ. 

1275 

1100 

1100 

2005 

2035 


ΑΣΠ ΣΑλίΟΥ 

13 

ΟΕΟΙΕί8ΚΙ9ΡΤΑ·Ρ58 

ΜΑ20ΥΤ 

12280 

11000 

11000 

1999 

2029 


11 

ΟΕΟΙΕ13ΚΙ6Ρ^ΤΑΡ-$8 

ΜΑΖΟΥΤ 

6300 

6000 

6000 

1989 

2020 


12 

ΟΕΟΐεΐ3Κΐ6ηΤΑΡ·88 

ΜΑ20ΥΤ 

6300 

6000 

6000 

1989 

2020 


ΤΣΠ ΣΑΛίΟβΡΑΚΗΣ 



ΥιτοΟομίς για κολυιγνπ 
€κτφιτιυν ονογκίϋν 
ηλίχτροΟοτησης του 
νηοιου 

ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ 


ΜΙΤ8υθ13ΗΙ 518η·ΡΤΑ 

0ΙΕ3Εί 

1276 

1100 

1000 

2005 

2035 



ΜΙΤ3υΒΙ3ΗΙ 81&Ρ·ΡΤΑ 

0ΙΕ3Εί 

1276 

1100 

1000 

2005 

2035 



ΜννΜ ΤΘ0603νΐ: 

0ΙΕ8ΕΙ 

630 

400 

300 

(1981)1999 

2029 



ΜννΜ ΤΘ0€03νΐ2 

οιε$Εί 

630 

400 

300 

(1981)1999 

2029 


6 

ΜννΜ ΤΒ0803νΐ2 

0ΙΕ3ΕΙ. 

630 

400 

300 

(1961)1999 

2029 


ΤΣΠ Σ)ΦΝΟΥ 



Στον ΤΣΠ Σίφνου 
λιιτουργουν μθνΔ5({ 
τταρσγωνης ττου 
«ΟλυΤΤΤβνΤΟΙ βττο 
μετογΓνεστφΕς της 
ΕΑΠ οβεκςπορονωγής 

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ 


υ35« Γ·72 

ΟίεβΕί 

800 

700 

700 

(1976)1996 

2026 



υ33« Γ-Τ2 

0ΙΕ3ΕΙ. 

800 

700 

700 

(1976)1996 

2026 


ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 

2 

ΟΕΟΙΕΙ^ΚΙ 8Αί20.'24 

0ΙΕ3ΕΙ. 

650 

400 

300 

1966 

2020 



0Ε01ΕΙ.5ΚΙ 6Α120.’Γ4 

0ΐε3ΕΙ 

650 

400 

300 

1966 

2020 



Μτυ Ι2ν 4000(322 

ΟΙΕΒΕΙ. 

1200 

1100 

700 

2002 

2032 



8ΑΟΜ Α(3θνΐ203Η« (ΦΟΡΗΤΟ) 

οιε$Εί 

1200 

800 

760 

1990 

2020 



3Α0Μ Α00νΐ203ΗΡ (ΦΟΡΗΤΟ) 

0ΐε3Εΐ. 

1200 

600 

760 

1990 

2020 

ΜττοΒφοραστη Κασο 

ΑΧη ΣΥΡΟΥ 


ΟΜΤ-ΡΙΑΤ 04212Ε53 

ΜΑΖΟΥΤ 

4000 

3000 

2500 

(1976)1996 

2026 


β 

ΟΜΤ-ΡΙΑΤ 04212Εδ3 

ΜΑΖΟΥΤ 

4000 

3000 

2500 

(1976)1996 

2026 


9 

<3ΜΤ.ΡΙΑΤΑ420.12 

ΜΑΖΟΥΤ 

5850 

4500 

3500 

(1983)2000 

2030 


10 

<3ΜΤ-ηΑΤΑ420.ΐ2 

ΜΑΖΟΥΤ 

5850 

4500 

3500 

(1983)2000 

2030 


6 

0Ε(31Ε1.3ΚΙ βΡΤΑΡδβ 

ΜΑΖΟΥΤ 

6300 

6000 

5500 

1991 

2021 



0Ε0ΙΕ1.3ΚΙ 12ΑΤν23Η (ΦΟΡΗΤΟ) 

ΜΑΖΟΥΤ 

2600 

2200 

1500 

2002 

2032 



$ΑΟΜ ΑΟΟ νΐ208ΗΡ (ΦΟΡΗΤΟ) 

0ΐΕ$Εί 

1200 

«00 

750 

1990 

2020 

ΜιτοΦΟΡΟ Φτη Χάλκη 

ΤΣΠ ΤΗΛΟΥ 



Υττοβομες για καλυι^η 
(κτάκτων βνβπικων 
ηλεκτροβοτησης του 
νηφιου 

ΑΣΠ ΧΙΟΥ 


ΟΕ01Ε13ΚΙ 9ΡΤΑΡ58 

ΜΑΖΟΥΤ 

11000 

9500 

9000 

1986 

2020 


2 

ΟΕΟιΕίΔΚ) 9ΡΤΑΡ58 

ΜΑΖΟΥΤ 

12280 

11280 

11000 

1996 

2026 


6 

ΟΑ1Τ Α420.12 

ΜΑΖΟΥΤ 

5650 

4500 

3500 

(1963)2000 

2030 


9 

ΟΑΙΤ Α420.12 

ΜΑΖΟΥΤ 

5650 

4200 

3500 

(1963)2000 

2030 



Η.3.0Τ,1ΑΝ 9Κ60 

ΜΑΖΟΥΤ 

14476 

14476 

14476 

2006 

2038 


10 

ΟΙ.1ΤΑ420.12 

ΜΑΖΟΥΤ 

5850 

4500 

3500 

(1963)2000 

2030 



ΡΙΑΤ 04212Ε55 

ΜΑΖΟΥΤ 

4000 

3500 

2500 

(1976)1996 

2026 


β 

ΡΙΑΤ04212Ε53 

ΜΑΖΟΥΤ 

4000 

3600 

2600 

(1976) 1996 

2026 


ΤΣΠ ΦΑΡΡΟΝ 



Υποδομές γιο κύλυγη 
έκτακτων αναγκών 
ηΑίκτροδΟτηαης του 
νησιού 

ΤΣΠΑΡΚ)03 


νΟίνΟ Τ07100 

ΟΙΕ3Εί 

135 

120 

120 

2005 

2035 


ΤΣΠ ΓΑΥ60Υ 


30ΗΝ ΟΕΕΡΕ (ΦΟΡΗΤΟ) 

ΟΙΕΒΕί 

60 

60 

50 

1995 

2025 



ΜΑΝ :566ΜΕ 

0ΙΕ3Ε1. 

90 

60 

60 

1966 

2020 



Πίνακας 4: Υδροηλεκτρικές Μονάδες 


ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

(ΠΟΤΑΜΟΣ.ΝΟΜΟΣ) 

ΙΣΧΥΣ 

(Μνν) 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ / 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΣΧΟΛΙΑ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΟΛΥΦΥΤΟ (ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ 

3Χ 125 

ΥΗΣ 

(1-111974,1111975)1975 

2035 


ΚΡΕΜΑΣΤΑ (ΑΧΕΛΩΟΣ,ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) 

4 X 109,3 

ΥΗΣ 

(I-III 1966, IV 1967) 1967 

2027 


ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΑΧΕΛΩΟΣ,ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) 

4X80 

ΥΗΣ 

(I- IV 1969) 1969 

2029 


Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΤΑΥΡΩΠΟΣ,ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 

3X43,3 

ΥΗΣ 

(Ι-1960,11- 1961,111-1962)1962 

2022 


ΛΑΔΩΝΑΣ (ΛΑΔΩΝΑΣ,ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 

2X35 

ΥΗΣ 

(1-111955)1955 

2035 


ΑΓΡΑΣ (ΒΟΔΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ) 

2X25 

ΥΗΣ 

(Ι-Ι11954) 1954 

2034 


ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ (ΒΟΔΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ) 

1 X 19 

ΥΗΣ 

1969 

2029 


ΠΟΥΡΝΑΡΙ 1 (ΑΡΑΧΘΟΣ.ΑΡΤΑΣ) 

3Χ 100 

ΥΗΣ 

(I-II-II11981) 1981 

2041 


ΠΟΥΡΝΑΡΙ II (ΑΡΑΧΘΟΣ,ΑΡΤΑΣ) 

2X16 + 1X1,6 

ΥΗΣ 

(1-11-1111999)1999 

2059 


ΑΣΩΜΑΤΑ (ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ) 

2X54 

ΥΗΣ 

(1-111985) 1985 

2045 


ΣΤΡΑΤΟΣ Ι (ΑΧΕΛΩΟΣ, ΑΙΤΩΟΛ/ΝΙΑΣ) 

2X75 

ΥΗΣ 

(1-111989)1989 

2049 


ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ (ΑΩΟΣ, ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ) 

2Χ 105 

ΥΗΣ 

(I- 1990,11- 1991) 1991 

2051 


ΠΛΑΤΑΝΩΒΡΥΣΗ (ΝΕΣΤΟΣ,ΔΡΑΜΑΣ) 

2X58 

ΥΗΣ 

(I από 1.11.1999, II από 22.12.1999) 
1999 

2059 


ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΦΗΚΙΑ (ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ) 

3Χ 105 

ΥΗΣ 

(1-1111985,111986)1986 

2046 


ΘΗΣΑΥΡΟΣ (ΝΕΣΤΟΣ,ΔΡΑΜΑΣ) 

3Χ 128 

ΥΗΣ 

(I-II 1997,1111998) 1998 

2058 


ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

2X80 

ΥΗΣ 

2018 

2078 


ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ (ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ, 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ) 

2x76,5 

ΥΗΣ 

2015 

2075 


ΥΗΣ ΣΥΚΙΑΣ (ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ, 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 

2X60 + 1X6.5 

ΥΗΣ + ΜΥΗΕ 

2020 

2080 


ΥΗΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ(ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΑΧΕΛΩΟΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 

2X80 

ΥΗΣ 

2020 

2080 


ΥΗΕ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ (ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΙΤ1ΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

2X14.5 

ΥΗΣ 

2018 

2078 
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Β. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 
(α) του όρου 19, ως ακολούθως: 

«Η παρούσα άδεια ισχύει για τις μονάδες που περι¬ 
λαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος Α και 
παραμένουν σε εμπορική λειτουργία έως τη συμπλή¬ 
ρωση του χρόνου ισχύος της άδειας παραγωγής κάθε 
μονάδας, όπως αυτός προσδιορίζεται στους πίνακες 
αυτούς.» 

Γ. Καταργείται ο Πίνακας 1 του όρου 19. 

Δ. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 
(α) τσυ όρου 8. 

2. Κατά τα λσιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
Δ5/φ1/ΟΙΚ.1085/24.01.2002 απόφαση τσυ Υπσυργού Ανά¬ 
πτυξης (ΦΕΚ Β' 92/31.01.2002), «Ορσι και περιορισμσί 
ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.». 

3. Ο Διαχειριστής τσυ Συστήματσς Μεταφοράς (ΑΔ- 
ΜΗΕ ΑΕ) να προβεί σε δσκιμές λειτσυργίας ως πρσς 


την μέγιστη αποδιδόμενη καθαρή ισχύς των θερμικών 
Μονάδων του Συστήματος (Πίνακας 1 του Παραρτή¬ 
ματος Α) σύμφωνα με τα πρσβλεπόμενα του Κώδικα 
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημσσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προ¬ 
σφυγή εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση ή την 
κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
32 και 33 του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011. 

Η απόφαση αυτή να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 

Ο Β' Αντιπρόεδρος 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοίρή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σό-ΓΟίτι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10€ 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεάλεςτιςΔημάσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτάτυποδιπλάτυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτράπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πράσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά άργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατά (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.6ΐ.9τ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ιι((ρ://νννννν.6(.9Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38(6Γ.6(@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 














































































